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Notificaciones 


Datos postulante persona natural 


Rut 6789781-1 
Apellido Paterno AGUILERA 
Apellido Materno GARCIA 


Nombres BLANCA ISABEL 

Región ARICA Y PARINACOTA 

Comuna ARICA 

Dirección TOESCA 2407 POBL. CAMPO VERDE 
Teléfono 982485833 

Celular 982485833 

Email aguileragarciablancaisabel O gmail.com 


Datos de vehiculo saliente 


PPU ZE7454 

Región Inscripción ARICA Y PARINACOTA 
Folio 

Mes/Año 1? Inscripción RNVM 9/2005 

Año Fabricación 2006 

Tipo de Vehículo Bus 

Capacidad (plazas) 48 

Tipo Servicio Autorizado Urbano 

Estado Vehículo VIGENTE 


Datos de vehiculo entrante 


PPU PYRD67 

Año Fabricación 2021 

Tipo de Vehículo Bus 

Mes/Año 1? Inscripción RNVM 6/2021 

Región Inscripción ARICA Y PARINACOTA 
Plaza 47 

Acceso Universal Si 

Otros 


Monto de Subsidio  $46.910.000 
Pago a tercero 77004491-K VIS SPA 


Documentos adjuntos 


Fotocopia de la cédula de identidad 


Declaración Jurada de aceptación de términos y condiciones (Anexo N° 1) (aceptación de los términos y condiciones 
establecidas en la convocatoria). 


Certificado original emitido por los fabricantes, armadores, importadores o sus representante. Este certificado debe contar con 
el Código de Acceso Universal otorgado por 3CV Opcional si el entrante es vehículo nuevo 


Mandato endosar pago a un tercero Si el postulante requiere que el pago del valor de compra sea entregado a un tercero, 
deberá presentar firmado ante notario mandato que individualice a la persona que recibiría el pago. 


Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes, en el Registro de Vehículos Motorizados, del vehículo saliente con fecha de 
emisión no superior a 60 días corridos 


Certificado de inscripción del vehículo, propiedad del postulante, en el RNSTP 


Fotocopia de la revisión técnica del vehículo saliente, al día o con fecha de vencimiento no superior a 18 meses corridos 
anteriores de la fecha de postulación 


Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo saliente, al día o con fecha de vencimiento no superior a 18 meses corridos 
anteriores a la fecha de postulación 


Imagen número de chasis Opcional 
Imagen número de motor Opcional 


Certificado original emitido por los fabricantes, armadores, importadores o sus representante. Este certificado debe contar con 
el Código de Acceso Universal otorgado por 3CV Opcional si el entrante es vehículo nuevo 


Resultado de Evaluación 
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Descargar en archivo .zip 
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OAprobar Final ORechazada 


Observación 
Se procede a emitir pronunciamiento favorable de acuerdo a lo indicado, revisado y solicitado por SEREMI MTT 


Volver 


Datos de vehiculo Entrante 


Modificar Datos de Vehículo Entrante 
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